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Formulir Evaluasi Ujian Keahlian 


CH ESl 

t=l CD 

sis a 

All “ “0t 

22 

Kategori Kerja 

Industri Manufaktur 

Subjek Kerja 

Perakitan 


§3A|£P 5 M Durasi untuk Tes: 5 menit 


I . =?■£ ProsedurTes 


3^ 

sivasis 

23AI2 

Prosedur 

Subjek Tes 

Durasi Tes 

1 3M 

2 23 

1 2- 

Tes ke-1 

Menusuk peniti 

1 menit 

2H 

322 23 

1 2 

Tes ke-2 

Menggantung ring 

1 menit 

3H 

22 

3 “ 

Tes ke-3 

Merakit 

3 menit 


II. fi^AUf Tuntutan & Gambar Kerja 

Test 1. £! Menusuk Pin 
1 Tuntutan 

• £2011 C0-E4- 3CH2 322011 XI32 2S 33, 22, 33011 33 222AI2. 
Tusuklah pin pada papan yang tersedia sesuai warna, bentuk, dan ukuran menurut 
gambar kerja. 

2. ES Gambar kerja 

[ 5! SOI 5!- : 33 : 380 x 380mm ] [ Papan pin : Ukuran : 380 x 380mm ] 
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<3^0> <Gambar sebelah kiri> 



<§S> <Gambar depan> 
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Test 2. 2 Jl Menggantung Ring 

1 Tuntutan 

• *rSM20|Q10|| %D\\ »4iA|2. 

Gantunglah ring yang diberikan pada gantungan item. 

2. EE? Gambar Kerja 


[ ^S8 SOICH : H V 50mm ] 

[ Gantungan item : Ring <p 50mm ] 



<a a oi ch> 

<Gantungan Ring> 


<g> 

<Ring> 
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IS* 



OilA|> 
<Contoh> 


Test 3. Perakitan 

I.S^AHt Tuntutan 

• x\Am^ g^i etoii 2j\a\ ew°i m^zi l-ims 

%mm\ mw oil *tei ^ Mttua 

Pasanglah 2 jenis baut dan mur dengan tepat pada papan yang disediakan sesuai 
dengan gambar kerja yang ditunjuk penilik dalam waktu terbatas. Setelah diperiksa 
penilik, hasil pemasangan dibongkar kembali. 
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2.£S Gambar Kerja 


££ Perkakas 





^dibimm 


^214:3! |HX| MM 

Baut segi enam 

Mur segi enam 

Baut kunci soket segi enam 







(f \j 






Spring Washer 

Plain Washer 



• Cara Pelaksanaan 


1. srgam i§^ u§§ itgatci ?iaioii 

x-iisam §x?isi°i steis gt^ua. 

Pakailah sarung pelindung, kemudian pasanglah baut dan mur yang tersedia 
pada tempat yang ditunjuk dengan menggunakan peralatan yang sesuai. 
Penilik akan menilai hasil pekerjaaannya. 

2. xi aichi cci-ai- mmm i§^ n§§ sHxn&ua. 

Bongkar kembali baut dan mur yang telah dipasang sesuai dengan perintah 
penilik. 

3. si ^§eih^ ^°i6t4jAi£. 

Perhatikan jika memberikan tekanan yang terlalu keras atau merusak peralatan 
untuk ujian, maka akan mengurangi penilaian. 
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• EB Gambar Kerja 
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III. §A|X|- ^^lAI-s 1- Perhatian bagi peserta ujian 

1. uxi 

Berhati-hatilah agar tidak terjadi kecelakaan akibat kelalaian selama mengikuti 
ujian. 

2. *ta^ ai^ot wn mm ms.. 

A|*t SlOjl DIE.I 6PiLk ¥0||E Jil¥ ^ss s- 

¥oimu ¥°im4JAi£. 

Ujian akan dimulai dan diakhiri sesuai petunjuk dari penilik. Perhatikan jika 
peserta ujian mulai mengerjakan sebelum ujian dimulai atau melanjutkan 
setelah waktu ujian selesai, maka peserta akan mendapatkan nilai terendah. 

3. Aise^s ¥iuh= ^ai *ts§ xmo\ i§k h 

uphxi upiukjais. xmo\ cte 4§xts ?imoi gJttps xh^ehs 
^?ixi skjais. {xmm ^biuh aii mAis.) 

Jika penilik mengatakan ujian telah berakhir, peserta ujian harus menghentikan 
pekerjaannya, kemudian menunggu sampai pekerjaannya selesai dinilai. Jika 
telah dinilai, pasang kembali peralatan evaluasi dengan bentuk awal untuk 
peserta ujian berikutnya. (Bongkar kembali baut yang telah dipasang) 
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4. ?fgo *ts§pi, ^soi iitt eAUfe ue ye 

mo\ *tsoi iiwes 

Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Bagi peserta ujian yang 
telah menyelesaikan pekerjaannya, segera memberitahu kepada penilik dengan 
mengangkat tangan. 

5. ¥Bi§pii sm yep-iu Misy 

® Jtyxpi- ?ii y§! iim§4S ¥aimu 

Pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Namun perhatikan jika 
memberikan tekanan yang terlalu kuat, atau merusak peralatan akibat 
pelaksanaan yang tidak perlu, maka peserta akan mendapatkan nilai terendah. 

6. aiaioii Meap-iLh ^iiiiA-js ouiyaiy mu^x\ eisli 

^°iat4JAiy. 

Perhatikan apabila peserta ujian tidak mentaati perintah penilik atau 

mengganggu peraturan ujian, maka peserta akan dikeluarkan. 

7. ai yy&ye yyAi moi, xm^m di^apii at^xi 

s>¥ xmmo\ yyApi^t ^atxi ^yatyAiy. 

Selama melaksanakan pekerjaannya, peserta ujian harus mengenakan sarung 
pelindung. Dan perhatikan agar tidak terjadi kecelakaan akibat kelalaian karena 
penyalahgunaan peralatan untuk memasang. 

8. Ai^y Atgatxi atn m» yyy 

siat§4S ¥oiatH^ ¥°iaty Ais. 

Perhatikan jika peserta ujian berhasil merakit baut dan mur dengan tangan 
tanpa menggunakan peralatan yang tersedia, maka peserta akan 
mendapatkan nilai terendah. 
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V. SAfS 

Daftar Fasilistas Tempat Evaluasi 

AilV^Ot 

Sub-kategori 

mg 

Perakitan 

=? S 

Tipe 

No. 

Sd| 3* AI^S 

Peralatan & 
Fasilitas 

S S 

Ukuran 

B9\ 

Unit 

-a- at 

1 CD 

Jumlah 

d| H 

Keterangan 

i m\ 

Tes ke-1 

1 

S9JCH 

Meja Kerja 

1.400x1.000x700mm 

AH 

PCS 

2 


// 

2 

£! SOI Alim 

Pin Set 

AIIS 

Dibuat 

All m 
SET 

2 

a : 36 3H 

Pin : 36 pcs 

II] HI- A. 

Kotak Pin 

0 SOI a 

Papan menusuk pin 

// 

3 

mg?-IXI 

Stop Watch 

Standar Industri 

AH 

PCS 

2 


2 m\ 

Tes ke-2 

4 

SSCH 

Meja Kerja 

1.400x1,000x700mm 

AH 

PCS 

2 


// 

5 

a 01 CH Aiim 
Set 

Menggantung 

Ring 

AIIS 

Dibuat 

AIIM 

SET 

2 

S 36 AH(3i) 
Ring 36 pcs 
(3 jenis) 

// 

6 

mg?-IXI 

Stop Watch 

1_ _ _1 CD CD td —i—i— i_!_ 

Standar Industri 

AH 

PCS 

2 


3 m\ 
Tes ke-3 

7 

SSCH 

Meja Kerja 

1.400x1,000x700mm 

AH 

PCS 

2 



8 

Papan Merakit 

AIIS 

Dibuat 

Alim 

SET 

2 



9 

SSMm, 
Baut Hex 
SSSIXIMm 
Baut Kunci Hex 
SSLim 

Mur Hex 

Ml 2 

AH 

PCS 

6 

1 9JS 3 AHS 

3 pcs per orang 


10 

SuHLi 

Spanner 

19mm 

AH 

PCS 

4 

1 91 & 2 AH XI3 

2 pcs per orang 


11 

SS x\ 
Kunci Hex 

10mm 

Alim 

SET 

4 

1 91 & 1 AH XI3 

1 pcs per orang 


12 

Z\M 

Washer 

Spring Washer 
S2I-AI 

Plain Washer 

Alim 

SET 


1 91 SI Alims 

2 set per orang 
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